
LAMBDA (Olivieri e Glisenti). — Mod. GL 355 MB. - MF: 470 
kHx * ■"►("Tension! anodic he 250 V, schermo 100 V; catodo EL 3 :77V 
WE54 =* 2 X 380 V). - Produz. 1946-47. 
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